がづ ^ の喊 RC-361TAC-1 ， 2,3,3 A ， 3 目， 3 し， (G) 
nyx\.uju±u R じ 26 ] TAC-1 ， 2,3,3 A ， 3 目， 3C ，（ G) 


リン f イ 


口 



名 


RC-36 1 TAG 

RC-361TAC-BG 

RC-261TAC 



ご愛用の皆様へ 

このたびは、空気清淨機巧ガスフアンヒーターをお買 
し、上げいたださまして、ありがとうございまず。 

•ご使用になる前にこの印販説明書をお読みいたださ 
ミ全に正しくお使いください。 

♦幼いお子様にはさね5せないでください。 

•この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 

内容をよくご相量をのうえ、大切に保管してください。 
♦取扱説明書を紛失した場台は、お買い上げの販売店、 
またはらよりの当社の支社、支店、営業所、出張所 
にて再購入してください。 

•この機器は国内専用でずので、ミ毎外で使用しないで 
ください。 

•この機器は家庭用でずので、業務用のような使い方 
をされまずと著しく寿命が縮まりまず。_ 


I 保証書付 

空気清浄綱 

ガスフアン ヒーター 
取扱説明書 家庭用 


ち < じ 

安全上のご注意 . 

機能と特長 . 

各部のなまえとはた5き . 

機器の設置 . 

巧]めてお使いになるときは • • • • 

運転-停止のしかた . 

室温調節のしかた . 

おさえめ運転のしかた . 

能力切換運転のしかた . 

□ックのしかた . 

おはようタイマー運転のしかた 
おやずみタイマー運転のしかた 

空気清ミき運転のしかた . 

日常の点検とお手入れ . 

故障かな？と思った5 . 

安全装置が作動したときの処置 

保管とアフターヴービス . 

仕様/別売品 . 

寸法図 . 

保証書 . 
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A 


哀ミ上のごミ主意麻、ずおすりください 




この機器を安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。 

f \ 

この取扱説明書および機器への表示では機器を正しくお使いいただき、あなたや他の人々 
への危喜や財唐への損喜を未然に防止ずるために、いろいろな,絵表示をしていまず。その 
表示と意味は次のようになっていまず。内容をよく理解してか5本文をお読みください。 


表示 

意 味 

Ad D 

この表示を無視して誤った取り扱いをずると、人が死 t 、 重傷を負う危険、または乂 
災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示していまず。 

Ad d 

この表示を無視して誤った取り扱いをずると、人が死 t 、 重傷を負う可能性、または 
乂災の可能性が頃定される内容を示していまず。 

Ad d 

この表示を無視して誤った取り扱し巧ずると、人が傷害を負う可能性や物の損害のみ 
の発生が想定される内容を示していまず。 


給^、について次のような意味がありまず。 


AJ^A(S)(S)(S)®A(i) 〇 ® 

嫌- IL 徊鶴数鶴刚禮意-膽禁止飾瓢 * 競止めれ辖止論鶴*0ず行ぅ究凝戸 

V_ J 


A □日 

•ガス漏れ時使用厳禁（ガス漏れ時の処置) 


ガス漏れに気づいたときは 


义気禁止 


ガス漏れに気づいたときはガス事業者(供給業者）の 
処置が終わるまでの間、絶対に乂をつけたり電気器 
具（換気扇その他）のスイツチの入-切や電源プラグ 
の抜き差しおよび周辺の電話を使用しない。 

炎や乂巧で引火し爆発事故を起こすことびあります。 


乂をつけない。 
プラグの抜さ童、しを I 
しない。 



電気器具（換気扇な 
ど）のスイツチの 
「入•切」をしない。 

0 

禁止 



〇 

必ず行う 


①ずぐに使用をやめ、 ③窓や戸を開けガスを ③ お買い上げの販売店、またはもよりのガ 

ガス检を閉じる。 > 外へ出ず。 ^ ス会社に連絡ずる。 











Ad □ 

•使用ガスおよび使用電源について 


使用ガスおよび使用電源を確かめる 


〇 

確認ずる 


機器本体銘板に表示してあるガス（ガスグルー 
プ）および電源属圧-屑屋）を5鶴をずる。 

•表示のガスおよび電源び一致しない場合、 
不完全燃焼により一酸化炭素中毒になった 
り、爆発着火や機器び故障する場合びあり 


ます。 


•転居されたときにも、ガスの種類-電源の 
種類を必ず確認してください。 

•わからない場合はお買い上げの販売店、ま 
たはわよりのガス会社に連絡してくださし、 


^ 12 A - 13 A )- 

ガス種の確認 

^形式の呼び 

( RC - OOOTAO 1 ) — 
都市ガス 12 A .13 A 用 

12 A 00000 
13 A 00000 

Coo * 00)00000 

リン f イ 株式会社 

製造年月 

銘板 

^電源の確認 

リン J ■イ 株式会社 

定格電圧 (AClOOVy 

定格消費電力 00/00 W 

定格周波数 し 日 0/60 H 方 


(12 A - 13 A の場合) 



•乂災予防 


燃えやすいものを近くに置かない M 可燃性ガスの近くで使用しない 


機器の上や周囲には燃えやずいものを置か 
ない。また、機器を設置の際は、家具- 
壁-カーテンなど燃えやずいものに近づけ 
ない。 

火災の原因になります。 


义を消し忘れない 



発义注意 


禁止 


ガソリン.ベンジン.スプレー など引乂の 
おそれのあるものを近くで使用している際 
は、機器を使用しない。 



温風吹出し□には物を入れない 


乂をつけたまま就寝や外出は絶対にしなし、。 

火災など予期せめ事故の原因になります。 
(タイマー運転の場合はのぞく） 


禁止 


温風吹出し□やエアフィルターの中に紙、 
巧、異物などを入れたり、ふさいだりしな 


い。 

異常燃焼し、一酸化 
炭素中毒や火災の原 
因になります。 


























































哀£±のごミ主意 OES ずお守りくださし、） AD 


•換気必要 


♦スプレー吿厳禁 


換気のごま意 


スプレー吿を機器の前に置かない 




〇 

換気ずる 


〇 

換気ずる 


•使用中は1時間に1回、1分間程度}^扇を 
回ずか、窓を開けるなどして}^ずる。 

空気中の酸素び減少し、不完全燃焼によ 
る一酸化炭素中毒のおそれびあります。 

•空気清浄運転と燃焼器具を一緒に使う場 
をは換気をずる。 

一酸化炭素中毒の 
原因になります。 

空気清ミき機能は、 

燃焼排ガスのミき化 
はでさません。 



禁止 


スプレー宙（殺虫剤、ヘアースプレー、カセ 
ットコン□用ボンベなど）を機器の前方に置 
かない。 


熱で スプレー 吿内の 
圧力び上がり、爆発 
するおそれびありま 
す。 



•ガス事故防止 


,ガス接続は谢ヒガスホースを使用ずる K ガスコード接続のご注意 


〇 

必ず行う 


ガスの接続は IS 売店にご依頼ください。 
ガスの接続は、強化ガスホースを使用して 
ください。 

強化ガスホースは、ル□径迅速継手付強化ガ 
スホース（ガスコード）と都市ガス用強化ガ 
スホースがあります。ガス種によって異なり 
まずので、確認のうえしてください。 
• LP ガス • 1 2 A • 1 3 A の場合 
小13き迅速継手付強 f ヒガスホースガスコード) 
•その他のガスの場を 


都市ガス用強化ガスホース 


•スリムプラク取り付け禁止 
(\) •機器用ソケット取り付け禁止 
\：r •ガスコード lim のガスホース禁止 



•温風をじかに当てない 


低温やけどに注意 


Q 

禁止 


温風の直接あたる場所で就寝しない。 

低温風でも連続的にあたると低温やけどの原因になります。 
(特に乳幼児、お子様、お年寄り、病人など、自分の意思 
で身体を動かせない方、疲労び激しい時、深酒した時、皮 
膚の弱い人などびお使いのときは、周りの方びミ主意してく 
ださい。） 



温風を長時間体に当てない 


体調悪化や健康障害の原因になりまず。 















































































•異常時の処置 


異常時には 


〇 

必ず行う 


点乂しない場台、ご使用中に異常な燃焼、臭気、異常音、異常な温度を感じた場台、または使用途中で 
消乂 ずる 場合は ただちに 使用を中止し ガス 检を閉じる。 

そのままにしておくと、爆発や火災の原因になります。 

異常を感じたときは「故障かな？と思ったら」 （33 ぺージ）を参照してください。それでもおわかりにな 
らないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡くだ 
さい。 

《地震、乂災など緊急の場合》 

地鼠火災など緊急の場合は、迅速に使用を中止しガス栓を閉じる。 


か解禁止 


機器を分解しない 


分解禁止 


修强支術者 m 外の人は絶別こ分解したり修理-改造は行わない。 

異常作動してけびや事故の原因となります。 


Ad D 


•乂災予防 


义をつけたまま移動しない 


落下物に注意 


S) 


乂をつけたまま持ち運びしなし、。 

ガスコードび抜けたり、折れ 
たりしてガス漏れや異常燃焼 
の原因になります。また、や 
けどの原因にもなり危険です。 




たなの下など、落下物の危険のあるところ 
では使用しない。 

火災や、機器故障 

の原因になります。 ^ 



用途について 


义のついたものを近づけない 


Q 

禁止 


暖房-空気清浄 m 外の用途(衣類の乾燥など) 


には使用しない。また、 
巧類、毛巧、 シーツな 
どを機器の上に置いた 
り、掛けたりしない。 

火災や思わめ事故の原 
因になります。 



乂のついたたばこ-線香などを吸わせない。 

弓I火して火災の原因になります。 

禁止 
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哀£±のごミ主意 OES ずお守りくださし、） AD 


•使用上のを意(幼いお子様にはさわ5せないでください。) 


やけどに注意 


A 

fei/im/iM 


使用中および使用直後は、操作部於外は高 
温になつているので手を触れない。 


やけどのおそれびあり危険です。特に温風 
吹出し□および 
その周辺にご注 
意ください。 




局; im 注忌 


使用中、停電により機器が停止したり、誤 
つて電源プラグを抜いて機器が停止したと 
きは、機器の後面（エアフィルター部分）が 
局温になつてい 
るので手を触れ 
ない。 

やけどのおそれ 
びあり危険です。 



^翻！峽出し□や吹出しグリ j いのいたず!51こを意 • 巧面変色についての注意 


回転物注意 


温風吹出し□や吹出しグリルに指や筆な 
どを入れない。 

対流ファンび回転していますので、けびを 
するおそれびありま 
す。（特に、ルさなお 
テ様びいるご家庭は 
ごを意 < ださい。） 



機器に柔5ない 


温風吹出し□の前に物を置いたり、機器の 
後面（エアフィルター部）をふさがないでく 
ださぃ。 

機器び過熱し、やけどや機器故障の原因に 
なります。また、床 
やじゆうたんなどの 
変色やヒビ割れの原 
因になったり、 U モ 
コンなどのプラスチ 
ック製品は変形の恐 
れびあります。 


電源プラグを巧いて消义しない 



Q 

禁止 


機器の上に腰かけたり、乗ったりしない。 

落下-転倒などによ 
り、ケガの原因にな 
ることびあります。 

また、機器の故障の 
原因になります。 



禁止 


電源プラグを抜いての停止はしなし、。 

機器の過熱のもとになります。 



殺虫剤使用時の注意 


•室内くんじようタイプ（発煙型）の殺虫剤を使う場合は運転をしない。 

機器内部に薬斉り成分び蓄積し、その後、吹出し□から放出されて、健康によくないことびあります。 

•殺虫剤を機器にかけない。 

機器の樹脂部び変色したり、ヒビ割れすることびあります。 


己 









































ad d 


•設置場所 


じゆうたんの上で使用ずる場合 


〇 

必ず行う 

Q 


毛足の長いじゅうたんの上に置く場をは機器の下にじょうぶで 
不燃性の敷き板などを敷いて水平にずる。 

じかにじゅうたんの上に置くとじゅうたんび温風の熱で変色す 
ることびあります。 

電気カーペット-温水マットの上には設置しない。 

機器の重みで電気カーペット-温水マットび故障する場合びあ 
ります。また、電気カーペットや温水マットの熱で機器び正し 
し作 I 」御をしないことびあります。 


じゅラたんには 
、敷さ板を ノ 



特殊な場所は避ける 


ミ 谷室など水のかかる場所へ設置しない 


Q 


乾燥室-温室-動植物の飼育室など、特殊 
な場所では絶巧に使用しない。 

植物び枯れたり動物び死 t するおそれびあ 

ります。辟お^ 

夕だよ— 




(§) 


浴室など高温-多湿-水のかかる場巧には 
設置しない。また、上になびんや金魚ばち 

水場使用などを置かなぃ。 

禁止 漏電して感電-火災の原因になります。 


段差のある巧面に設置しない 


Q 


スプレ-かヒ鑛疏綱する場所では使用しない 


段差のある巧面に設置しない。 

温風びあたる部分び変 ^ 
色やヒビ割れすること [ 
びあります。 ] 

(前方は] mL ソ上離す。） 


Q 


スプレーや化学薬品を使用ずる場所および 
綿ぼこりの多い場所（理•美容院や、メッ 
キ-塗装工場など）では使用しない。 

機器の故障や、有害なガスや腐食性ガスの 
発生により健康を / 

誌品語置 

になります。 n 


ドアの近くに置かない 




ドアの近くなどに置かない。 

機器の転倒や、やけどなどのおそれびあり 
危険です。 I II I 



壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない 


油成分が浮遊してしぶ場所では使用しない 


Q 


落下や転倒によりケガの原因となりまず。 




機械油や、天ぷ5油など油性分が浮遊して 
いる場所に置かない。 

機器の樹脂びヒビ割れすることびあります。 


6 
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哀£±のごミ主意 OES ずお守りくださし、） AD 


、 



•設置場所 


周囲の防义措置 


〇 


家具や壁.棚など可燃性の部分か S 十分離 
して設置ずる。 

火災や機器過熱によるやけどの原因になり 



上方1日 Ocm は空気清ミき能力を確保するために必要 
な寸法です。 


•電気事故防止 


禁止 


温風吹出し□の前に幸•'ャラリ（格子）を取付 
けない。 

温度調節び正し <行われず火災の原因にな 


ります。 



,電源コードの破損-加工禁止 K 電源プラグを掃除する 


禁止 


電源コード-電源プラグを破損させるよう 
なことはしない。 

傷つけたり、加工したり、熱器具（高温部） 
におづけたり、無理に曲げたり、ねじった 
り、引っぱったり、重いわのをのせたり、 
束ねたりしない。傷んだまま使用すると、 
感電•ショート-火災の原因となります。 


〇 

必ず巧う 


電源プラグの刃や刃の取り付け面のほこり 
は、されいにふをとる。 




ードを持って引き巧かない , 


Q 

禁止 


コードを直接ひっぱ S ない C 

コー ドの断線など 
で発熱することび 
あります。抜くと 
さはプラグを持っ 
て < ださい。 



電源プラグ不完全接続禁止 


〇 電源プラグは根元まで確実に差し込む。 

差し込みびゆるいと感電や火災の原因にな 
測巧巧す D 

•ガス事故防止 


ガス栓を閉じる 


めれた手で触5ない 



めれ手禁止 


電源プラグは、めれた 
手で触5ない。 

感電やけびをすること 
びあります。 



たこ足配線禁止 


Q たこ足配線はしない。 

コンセントび過熱され 
発火の原因になります。 



〇 使用後はぶ i ず運転スイッチを切り、消乂したことを5斬、める。外出や、長時間使用しないときは、ガス 
检を必ず閉じる。 

ガス栓を 

閉じる 
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AD 



•点検-お手入れ 


,温風吹出し□のお手入れ V けがに注意 


0 1力月に1回上は、温風吹出し□のほこり 
を電気掃除機などで掃除してください。こ 
掃除ずる の胃^、若、ずル—バ—がじ 0) うぶんに冷え、 
巧流ファンが止まり温風が出なくなったの 
を確かめてか S 行ってください。温風吹出 
し□のルーバーを強く押えたり、衝撃を加 
えたりしまずと、ルーバーが巧れ曲がった 
りして温風の方 
向が変わり、巧 
(力一ぺットな 
ど）が変色ずるこ 
とがありまずの 
でご注意くださ 
し、。 



Q 点検やお手入れのときに、温風吹出し□や 
エアフィルター部のずき間に指を入れない 
で < ださい。 

けがの原因になります。 



気をつけていただきたいこと 


,機器に強い風を当てない m 雷に注意 


強い風の吹き込むところでは使用しないで 
くださぃ。 

\：z 炎び風で消えることびあります。 



运 

プラグを 

コンセント 

か5抜く 


雷が発生しはじめた S 、 ずみやかに運転を 
中止して電源プラグをコンセントか5抜い 
て < ださい。 

雷による一時的な過電流で電子部品を揚傷 
することびあります。 



. 電源プラグのあつかいにご注意 K 結露にま意 


运 

プラグを 
コンセント 
から抜く 


点検やお手入れの際は必ず電源プラグを抜 
いて < ださい。 

感電やけびをすること 
びあります。 



〇 この機器は室内燃焼機器のため、気密の高 
いお部屋などでは換気をしてください。 

壁や天井び結露する場合や、日 A 機器等に機 
能障害び生じる場合びあります。 
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機度と特長 

この空気惹き機巧ガスフアンヒーターは、お部屋を快適にずるようにと、次のような特長をそろ 



簡単操作の 

ワンプッシュ点乂-記憶機能付 


運転-停止は暖房スイッチを押すだけのワンプッ 
シュ操作で日 K ! 

暖房スイッチを切ってちマイコンび設定室温 、 n 
ックの選択などを記憶して、再設定の手間を省さ 


快適で省エネ 

おさえめ運転-能力切換運転付 


おさえめ運転で春先や秋□、気密性•断熱性の高 
い住宅でわ暖めすざのない快適暖房-省エネ運転 
をします。（選択スイッチ付） 

能力切換運転で最大暖房能力を2/3にセーブ。ル 
部屋での使用時に暖めすざのない省エネ運転をし 
ます。（選択スイッチ付） 

陪ぺージ参照 


暖かい部屋でお目覚め、暖かくしておやすみ 

^おはよう、おやずみタイマー付 

デジタル表示おはようタイマーでセツトらくらく// 

陪 S 3 • 24ぺージ参照 



おやすみタイマーのセットで、暖かい部屋でおや 
すみになれます。 

(1 時間で自動停止します。） 

陪 S 己ぺージ参照 


足もとから暖かい 

温風下吹出し 


温風は、足もとから吹き出します。 

部屋の空気を循環させなびら暖房するのでむらび 
なぐ陕適です。 


お子様のいたずらを防止 

□ック機能付 


暖房運転中に□ックをセツトしますと暖房スイッ 
チじ(外は操作でさません。 

陪 S 2 ぺージ参照 


快適性を損なわない経済暖房 

才ートセーブ運転機能付 


室温び設定室温に到達後、30分ごとにお部屋にあ 
つた下げ幅で、3回にわたり設定室温を自動的に下 
げます。 



ちしちのために 

ま全装置付 


使用中の万作事故を未然に防ぐ畜種安全装置付です。 
•不完全燃:克防止装置 
•立消え安全装置 
•過熱防止装置 

の安全装置付 

己. 36ページ参/日焉 
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えました。ぜひ、あなたのお部屋で活躍させてくださし、。 



空気清ミき 


比例制御で快適暖房 

室温調節-室温表示機能付 


お部屋の温度を、お好みの室温に設定しておくと 
調節機能（ガス比例制御式）びガス量をコント□一 
ルし、快適な室温に保ちます。設定室温、現在室 
温は、デジタルで表示します。№20ぺージ参照 



また、表示部は室温のほか、おはようタイマー設 
定時間、異常時の故障内容などの情報を表示しお 
知らせします。 

陪3己- 36ぺージ参照 


エアフィルターのほこり詰まりをお知らせする 

フイルターヴイン付 


エアフィルターのほこりの詰まりをお知らせする 
フィルターサイン付。ヴインび点滅したら、フイ 
ルターの掃除を// 


DDDDDDDDDD 



陪30ぺージ参照 


空気の巧れ、においを検知 

タストセンヴー • ニオイセンヴー付 


ダストセンサーでは、たばこの煙や、八ウスダス 
卜（ほこり-タニの死びい-カビの胞テ-巧粉など） 

を感知します。（アルコール-ガス類*ウイルスな 
どには反応しません。） 

こオイセンサーでは、たばこのにおいや生活臭（調 
理のにおいなど）を；^日します。 

空気の清ミ争度合は、機器本体のク U —ンモこター 
でお知らせします。また風量を自動的に切り換え 
ます。 №28ページ参照 

_ 5 S 空清フイルター交換〇リたット^ 

クリ_ンモニター nnnnn 

V _ J 


お部屋はいつわさわやか 

空気清ミきフィルター(交換時期2年） 


フィルターはたばこの煙や八ウスダストを捕集す 
る集じん機能、においを除去する脱臭機能及び巧 
菌機能を持っています。 

※空気清ミきフィルターは、通常2年び目安の消耗品 
です。 

※空気清ミ争フィルターは、排ガスのミき化装置では 
ありません。暖房中は必ず換気してください。 
_陪 3 S ぺージ参照 


お部屋の使用状況に応じ 

風■切換、切タイマー機能付 


風量は手動（弱、強、急速の3段)及び自動（弱、中、 
強）に切り換えられます。 

切タイマーは]時間で自動停止します。 

用途に応じてご使用ください。 

陪 S 7 ぺージ参照 



〇自動〇弱〇強〇急速 〇 



風量の換 


のタイ7— 
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ヴービス蓋 


吹出しグ U ルから異物び 
落下した場合に取り出す 
蓋です。 

V-/ 


使用上での注意事項び表 
示してあります。 

ご使用前にお読みくださ 


各甜のなまえとはた S を 

空気清浄機付ガスフアンヒーターの各部のなまえとはた5きをご紹介しまず。 


〈機器本体〉 



吹出しグリル 


清浄後の空気の吹出し □ 

で才 

内部でフアンび回ってい 
ます。 

指や鉛筆などを入れない 
でください。 


は注いい 
後でてな 
直のつれ 
。用す。回 入 
す使まいびを 
でごいさンど。 
□、てだァない 
出中つくフ筆さ 
の用なてで。鉛だ 
風使くし部すやく 
温ご熱意内ま指で 
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各部のなまえとはた 5 を 


〈操作-表示部〉 
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はよ5スイッチ•ランプ] 


「能が鹏スィッチ•ランプ1 

r 

おはようタイマー運転を 


能力切換をセットまたは 


セットまたは取り消すス 


取り消すスイッチです。 


イッチです。セット時ラ 


セット時ランプ（緑色）び 


ンプ（緑色）び点灯します。 


点灯します。 


腐23 • 24ぺージ参照. 


c ^22 ぺージ参照. 

V 


おさえめスイッチ-ランプ 


おさえめ運転をセットまたは 
取り消すスイッチです。セッ 
卜時ランプ（緑色）び点灯しま 
す。 

ページ参照 



表示ランプ 


デジタル表示部の内 
容をお知らせしま 
す。 

豚20.23 .24 ぺ-ジ参照 


運転/燃焼ランプ 


(緑色）運転中、お 
はようタイマーの 
予約中に点灯しま 
す。 

(赤色）燃焼中に点 
灯します。 

^腐] 9ぺージ参照 

暖房スイッチ 


デジタル表示部 


設定室温-現在室温， 
おはようタイマー設定 
時間を表示します。 

• 23 • 24ぺ-ジ参照 
異常時には安全装置の 
作動内容を表示しま 
す。 

較3己- 36ぺージ参照 


□ックスイッチ • ランプ 


n ックをセットまたは取 
り消すスイッチです。 
セツト時ランプ（緑色） 
び点灯します。 

豚2 2ぺージ参照 


暖房の運転-停止 
するためのスイツ 
チです。タイマー 
運転の取り消しち 
でさます。 

腐^19.23〜25ぺ-ジ参照 


室温/時間調節スイッチ 


設定室温-おはよう時間 
を調節します。 

c ^20 • 23 - 24ページ参/日焉 




V 

[ 

r 

]i 


[ 

[ 

广 

] を 


1 

い 

ノ 


感度切換スイッチ 


こオイセンサー-ダストセ 
ンヴーの感度を切り換える 
スイッチです。 


豚2 8ぺージ参照 
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im の設置 


設置前の準備と確認 


•個包を取りまず。 

各部分のあて紙や包装部材を取り除さます。 

ガス接続□には、輸送•保管時におけるゴミ混入防止のため丰ヤップびついています。取り外して使用して 
ください。 


•空気清ミきフィルターを取り付けます。 



1吸気グリルをはずず 

•左ちの固定つまみを押しな 
びら、手前に引く。 


2空気清ミきフィルターを 
袋か5出し、取り付け 
る 

•空気清ミ争フイ j レターは上面 
に記してある矢印 （{}) の 
方向に従って取り付ける。 
•必ず上図の向さで取り付け 


3吸気グリルを取り付け 
る 

•下部の爪 （4 ヶ所）を角穴に 
合わせ、固定つまみびカチ 
ッと音びするまで押す。 
※確実に取り付けないと安全 
装置び働さ運転しません。 


(ぉ願ぃ） 

•ポ U 袋は必ず取り外してください。 

•空気清浄フィルターに同捆されているフィルター交換ラベル（下図）に使用開始日を言己入して、本体の 
ち側面または後面にはり付けてください。 


フィルター交換 

フィルター交換サインび点灯した 
場合に交換してください。 

目安は2年に1回です。 


交換フィルター 



部品コード 



^使用開始曰 年 

月 

曰 J 
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設置場所について 


♦义災予防のために 

-Ann - 


〇 


必ず巧う 


周囲の可燃物からは、じゅうぶん離してください。 


□ □lOOcmD D 


機器の前方は、100じの1^^上 
後ちは、 4.5 cmliLb 

※上方は、1 OOcmliLb 
両側方は、4.5じの1^^上 
燃えやすいものから離してください。 

(※空気清ミき能力を確保するために必要な寸法です。） 
また、じょうぶで水平な場所に置いてください。 



□ □ □ 4.5cm □日 


□ □ 4.5cmD D 


□ □ □ い cmQ □ 


□ 日 lOOcmD D 


^AU D - 

O 毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は、じょうぶで不燃性の敷板などを敷いて水平にしてください。 
温風びじゅうたんにあたり変色するおそれびあります。 

rx ^ また、機器前方に機器設置面より高い段差びある場合は、機器を使用しないでください。温風び段差 
にあたり変色するおそれびあります。 


►機器の周囲び囲われていると、正しいお部屋の温度や空気の巧れび検知できないことびあります。 


電源の接続 


電源プラグをコンセントに確実に差し込み接続してくださし、 


席願い） 

•電源コードは温風吹出し□の前を通したり、無理に曲げたり、 
t ねじったり、重いものをのせたり、束ねたりしないでください。， 
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□ □□□□凹 


DDDD 






DDDD 
□ □□□回 


♦ LP ガス •12 A •13 A の場合 

ガス接続は、ル□径迅速継手付強化ガスホース彷スコード) 

を使用します。 

•機器にはあらかじめル□径迅速継手用プラグび取り付け 
られています。 

• LP ガス用機器には LP ガス用を、 12 A -13 A 用機器には 
1 SA • 1 3 A 用のル□径迅速継手付強化ガスホース（ガス 
コード）を使用してください。 

•機器のガス接続□、ガス栓ともに「カチッ」と音びする 
まで確実に押し込んでください。 

♦その他のガスの場合 

ガス接続は、都市ガス用強化ガスホースを使用します。 

•機器と強化ガスホースはネジ接続を行います。 

•機器のガス接続□にシール剤を塗布し、強化ガスホース 
のネジ金具を締め付けてください。このとさ、ガス接続 
□にスパナなどをかけて固定し、接続□に無理な力び加 
わらないようにしてください。 

•ガス栓に「カチッ」と音びするまで確実に押し込んでく 
ださい。 


□ □□□□□凹 
DDDDDDDD 


席願ぃ j 

•ひびわれたりしてちくなった強化ガスコードは必ず取り替えてください。 

•強化ガスホースび、折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短く接続してください。 

•強化ガスホースは、温度の高いところに触れたり、上に物をのせたりしないでください。 

•強化ガスホースは、他の部屋まで延長したり、壁•天井などを通したりしないでください。 

•ガス接続部に傷びついたり、異物び付着するとガス漏れの原因となりますので、ていねいに清潔にお取 
り扱いください。また、お使いにならない時は、丰ャップをガス接続□にはめてください。 

["•機器への取り付けにおいて不明な場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営 [ 
業所、出張所へ連絡してください。 


ガスの種おによ。てお続方法が違いまず0 
** 巧のな™ «ずお寺りください。 


ガスの接続 


ガスの接続は販売店にご依頼ください。 

D - N 

〇 •ガスの接続は、必ず強化ガスホースを使用してください。 

•強化ガスホースの長さは、ガス種によって異なります。決められた長さ1^^下で接続してくださ 
必ず巧ぅ し、（陪39ぺージ参照） 


□□□□□□□ 





DDDDDDDD 
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巧めておほいになるとをは 


運転前の準備と確認 



2ガス-電源の接続が確実であ 
ることを確かめ、お部屋のガ 
スおを全開にしまず。 


□ □ □ 



(お願い） 

•本製品は家庭用なので、業務用のような使い方をされますと著しく寿命び縮まります。 
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如•停 ih のしかた喔 I 

空気清ミき機付ガスフアンヒーターの基本操作のしかたでず。 

お使いになられるときは、]〜8ページの r 安全上のごを意」もあわせてお読みください。 


運転のしかた 


•暖房スイッチを押しまず。 

•運転/燃焼ランプび緑色に点なします。 

•対流ファンび回転します。 

• 「5〜10秒」程で点火し、運転/燃焼ランプび緑色から赤色に変わり、 
バーナーに点火したことをお知らせします。 


DDDDDDDD 

DDDDD 



(ぉ願ぃ） 

•初めてご使用になるとさ、強化ガスホースを外したとさ、しばらく使わなかったときには、強化ガスホ 
ース内に空気び入り、運転操作をしても一回の操作で運転をしない場合びあります。運転操作後、約30 
秒たってち点火しない場合は、自動的に運転を停止します（デジタル表示部び「《 J 」 の点滅表示）。 
また、燃焼ランプび点の後、運転を停止する場合びあります（デジタル表示部び「||合」の点滅表示)。 
そのときには、運転スイッチを押して点滅表示を解除後、再度運転操作を行ってください。 

V_ J 


r •点火-消火後にロッコッ」「チ U チ U 」 という音びすることびありますび、これは機器内部の膨張*収縮： 
! の音ですので異常ではありません。 

♦消火直後に暖房スイッチを押した場合は、すぐには点火しません。約20秒たつてから自動的に点火動作 
! に人0ます。 ! 


イ旱止のしかた 


•暖房スイッチを押しまず。 

•運転/燃焼ランプび消のします。 

•消火後、対流ファンは数分間回転し続けてから停止します。 
これは機器内の温度び低くなるまで風で冷却しているためで 
す。この間、電源プラグは抜かないでください。 



〇運転/燃焼 

卿 




■An D 


0 

禁止 


•燃焼中、電源プラグの引き抜きによる消火や、 
ください。機器の故障の原因になります。 


消火直後の電源プラグの引さ抜きは行わないで 


•□ックびセットされているときは、停止しても□ックランプは点灯しつづけ、□ックは取り消されません。 


L 


陪 S 2 ぺージ参照 
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通 H 節のしかた 


(暖房) 


室温調節のしかた 


室温表示•室温の設定および変更は、暖房運転中しかでさません。 


♦室温調節スイッチを押し、室温を設 
定しまず。 

♦初めて運転されるときは、設定室温び22むに 
セットされています。 

♦表示部を見なびら室温調節スイッチを押し、 
ご希望の室温にセットしてください。 

•設定室温は ru (約 10 た）「 16 」〜に6」「川 

(連続して強燃焼）の範囲でセットできます。 

•現在室温は ru (rc より低い場合）、 「 1 」 〜 
「30」 （1む毎）「川 （30 むより高い場合）の表 
のをします。 


設定室湿〇現を室湿〇おはよラ) 



•一度セツトした設定室温はマイコンが記憶していまず。 


(ぉ願ぃ） 

•お部屋の構造、設置場所、室外温度などによっては、設定された室温にならない場合びあります。また、 
弱燃焼になってもお部屋の温度び上がっていくことびありますので、このときは、おさえめ運転を選択 
して < ださい。 


[^鲁室温表示は、機器裏面の感温部の温度を表示していますので、お部屋の温度とは若干異なる場合びあり! 
ます。表示される室温は、目やすとしてください。特に機器消火後しばらくして再度運転する場合は点 
火後3〜4分間現在室温び高く表示されることびあります。 ! 
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^ をえめ運巧のしかた 

おさえめ運転とは ••• 

春先や秋□など比較的外気温度び高い曰にご使用されたとき、室温び上がり過ざると自動的に消火し室温び下び 
ると燃焼して、お部屋び暖まり過ざるのを防止します。 


おさえめ運転のしかた 


•おさえめスイッチを巧しまず。 

「おさえめ」ランプ(緑色）び点なします。 

•おさえめ運転の取り消しかた 

「おさえめ」スイッチを押します。 


〇 鎌，〇 


力の換}(おさそめ)りッづ 



•現在室温び設定室温より約 rc 上びると自動的に消火(運転/燃焼ランプは緑色点巧）し、現在菩品び下 I 
がると、点火します。 ' 

•燃焼停止中健転/燃焼ランプは緑色点の）に「©」スイッチを押すと、室温に関係なく点火します。 


•選択された状態はマイコンが記憶していまず。 


(pmi^ 


♦真冬は、おさえめ運転を選択してあっても、燃焼停止にならない事びあります。 


才ートセーブ運転とは 

お部屋を暖房し壁や天井などび暖まってくると、冷えている時に比べて同じ室温でわ人体には少し暖 

かく感じます。そこで暖め過ぎによる不快感の防止や省エネ運転する目的で、室温び設定室温に達し 

たら機器び自動的に設定室温より低く菩品調節する運転機能です。 

•お部屋の温度び設定室温に至幢後、30分ごとにお部 
屋にあった下げ幅（最大 rc ) で、3回にわたり設定 
室温を自動的に下げます。2回目じ(降ゆらぎ制御を 
行います。ただし、おさえめ運転を選択していると 
さは、2回にわたり設定室温を自動的に下げ、ゆら 
ざ制御は行いません。（ゆらぎ制御とは、燃焼量•風 
量を細やかに変化させ、冷 Ml 感をなくす制御です。） 

•才ートセーブ運転になりますと r 才ートセーブ」ラン 
プび点のし、オートセーブ運転中であることをお知 
らせします。 

•運転を開始し数分経過した時の設定室温び r L 」、 

「16」の場合およびに6」、「この場合には、オート 
セーブは働さません。 

•才ートセーブ運転中は、現在室温び設定室温より低く 
表示されることびありますび、故障ではありません。 



〇 


〇 


(ぉゃすみ）化(まよう) 


>才-卜た-ブ〇暖房フィルタ- 
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巧!切換運巧のしかた W 叫 

能力切換運転とは ••• 

小さなお部屋でご使用される場合など、最大暖房能力を2/3におさえて運転します。 


能力切換運輯のしかた 


♦能力切換スイッチを巧しまず。 

r 能力切蜘ランプ（緑勒び点のします。 

♦能力切換運転の取り消しかた 

「能力切蜘スイッチを押します。 


♦選択された状態はマイコンが記憶していまず。 

(ぉ願ぃ） 

•暖房能力を2/3におさえて運転しますので、真冬や広い部屋で使用されると、室温び適温にならない事 
びあります。 

V_ J 


鎌 〇 


力切換)【おさそめ) 



^ツクのしかた 



(暖房) 



r □ックのしかた 


この□ツク機能は、暖房運転に対する機能であり、 
I 空気清ミき運転には□ックは働きません。 


ルさなお子様のいたずらによる事故を防止するため、□ック機能びついています。 


♦□ックスイッチを巧しまず。 

「□ック」ランプ(緑色）び点なします。 

♦□ックの取り消しかた。 

「□ック」スイッチを]秒間じ(上押してくださし、 
( rn ック」ランプび消のします。） 


W 〇運転/燃焼\ 

@馈 


[^鲁運転中に□ックをセットしたときは、暖房スイッチの停止操作じ(外は操作できなくなります。 

! 亭止中に□ックをセットしたとさは、すべてのスイッチの乡票作びでさな<なります。 

•□ックランプ点な中に運転する場合は、□ックを取り消してから暖房スイッチの操作をしてくださし、 
[^鲁電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときでも、□ックの状態を記憶しています。 
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おはよラタイ7—運巧のしかた 


おはようタイマー運転のしかた 


ご希望の時間（何時間後）に運転を開始するようにタイマーをセツトできます。 


(例）現在の時刻酸]午後10 : 30 A 

運転開始時刻障月]午前6:00^この間は7時間30分後なので 

タイマーは* I し I に合わせます。 

* 設定時間は0.己時間 （30 分）から24時間まで可能です。 

10時間までは 0.5 時間単位、] 0時間じ(上は1時間単位で設定できます。 

^- y 


1おはようタイマー運転の前に確認してください。 

•お部屋のガス栓は全開にしてください。 

•室温調節は、セットされていますか。（セットしていないときは、20ページをごらんください。） 

•温風ち向に障害物や可燃物はありませんか。（特に温風び、じかに身体にあたらないようにしてください。) 


2 「おはよう J スイッチを押します。 

•階はよう」ランプと運転/燃焼ランプ（緑勒 
び点のします。 

• r おはよう」表示ランプび点のし、表示部に設 
定時間び点なします。 

•初めてセツトするときは、表示部び 



を表します。 


次回からは前回セツトした時間を表示しま 
す。 

•おはようタイマーは、運転中でち停止中でち 
セツトでさます。 

(運転中にセツトしますと、 r おはよう」スイツ 
チを押したとさ、燃焼び停止し、運転/燃焼 
ランプび赤色から緑倒こ変わります。） 


DDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDD 



設定室温〇現巧き湿•おはよラ) 



(ぉ願ぃ） 

•おはようタイマー運転開始前に電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したとさは、おはようタイ 
マー運転のセットび解除され、おはようタイマー運転は開始されません。再通電したとさは表示部び 
「な]」 の庶威をします。暖房スイッチを押しての〇」を解除後再操作をしてください。 
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(暖房) 


3設定時間を合わせまず。 

•「©」スイッチを]回押し、表示部を 


I にします。 

•設定時間を合わせたあと、]〇秒後に表示部 
と r おはよう」表示ランプは消なします。 

/消灯後「©」または「©」スイッチを]回、 
押すと残り時間び表示され、さらに押す 
V と設定時間びかわります。 / 




4設定時間経過後運転を開始します。 

•運転/燃:克ランプ（赤色)び点なします。 


已約1時間経過後に運転を停止しま 
す。 

•運転を停止する前（約5日分経過後に）「おは 
よう」ランプの点滅で、約5分後に自動的に 
運転を停止することをお知らせします。 

•停止すると、「おはよう」ランプは点滅しつづ 
け、運転/燃焼ランプは消なします。（□ック 
びセットされていれば、□ックランプは点の 
しています。） 

•暖房スイッチを押すと「おはよう」ランプは消 
のします。 


DDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDD 



OBi 房フィルタ- 室温/時間 



■おはようタイマー運転の取り消しかた 

「おはよう」スイッチを再度押すか、暖房スイッチを押します。 

予約び取り消され、ランプび消なします。 

(□ックびセツトされているときは、□ックを解除してから操作してください。) 


•おはようタイマー運転中は設定室温び 「 H 」 の場合でも、自動的に S 6 むの設定で運転します。 


(ぉ願ぃ） 

♦タイマ-運転中に強い地震、強し觸撃びあったときや、転倒したときは、デジタル表示部びに。」の点 
滅表示となり、タイマー運転しない場合びあります。（転倒したときは機器を起こした後）暖房スイッチ 
を押して 「u 3」を解除後商票作してください。 
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おやすみタイ 7 —運拓のしかた 


おやずみタイマー運転のしかた 


寒い夜など、暖房をしたままおやすみになりたいとさは、おやすみ前にセットしておくと]時間後（「おやすみ」 
スイッチを押してから）に運転を自動的に停止します。 

1「おやずみ J スイッチを押します。- 

^ ( b 設定室溫•現在室溫〇おはよう：) 

• r おやすみ」ランプび点のしセット完了です。 • G - 

•諸 stsr ホ、運転中でも停止"硕病巧®國 (5) 

•機器停止中にセットしたとさは、セット後す 〇オド fTT ] ブ 〇 暖房フィルタ- 室湿/時間 

ぐに運転を開始します。 ——I ) - 


21時間経過後に運転を停止します。 

•運転を停止する前（約己己分経過後）に「おや 
すみ」ランプの点滅で約己分後に自動的に運 
転を停止することをお知らせします。 
•停止すると、ランプ類はすべて消のします。 
(□ックびセツトされていれば、□ックラン 
プは点のしています。） 



■おやすみタイマー運転の取り消しかた 

暖房スイッチまたは、「おやすみ」スイッチを押します。（運転び停止します。） 

^An D -^ 

CV •おやすみになるとさは、タイマー運転じ(外では使用しないでください。 

禁止 

V_ J 




おやすみタイマー運転時は設定室温び 「 H 」 の場合でも、自動的に26むの設定で運転します。 


2己 






























(暖房) 


おやずみとおはよラの組み合せタイマー運転について 


おやすみタイマー運転とおはようタイマー運輸ま組み合せてご使用になれます。 

おやずみタイマー運転中に r おはよう」スイッチを巧しまず。 


•おやすみタイマー運転 （1 時間）び終了しますと、おはようタイマー運転の待機状態になります。 

(おはようタイマーの設定時間を合せたあと、]0秒経過すると表示は現在室温にかわります。その後「©」 
「©」スイッチを押すと設定室温びかわります。） 


おはようタイマー運転の待機中に r おやずみ」スイッチを巧しまず。 


•燃焼を開始し、おやすみタイマー運転 （1 時間）び終了しますと、おはようタイマー運転の待機状態になり 
ます。 


■おやずみタイマー運転の取り消しかた 

「おやすみ」スイッチを押します。 

■おはようタイマー運転の取り消しかた 

「おはよう」スイッチを押します。 



設定室温、おさえめ運転の選択、能力切換の選択、およびおはようタイマー運転の設定時間は、一度セットす 
ればマイコンび記憶します。電源プラグをコンセントから抜いた場合でも、次回運転するときに同じ設定であ 
れば、あらためて設定する必要はありません。 
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空寮清浄運拓のしかた 

空気清ミ争フィルターにより、八ウスダスト（ほこり、ダこの死びい、カビの胞テ、巧粉など）や、たばこの煙やに 
おし、および生活臭（調理のにおいなど）を除去する機能です。 


運転のしかた 


1空清スイッチを押しまず。 

•風量切換ランプび点のし、空気清をフアンび 
回転します。 

•ク U - ンモこ夕ーサインび点なします。(緑勒 
運転開始後約1分間ク U —ンモこターサイン 
は緑のままです。これはダストセンサー、こ 
オイセンサーの安定まちの状態です。 


2風量切換スイッチを巧しまず。 

•押すごとに、運転び切り換わります。 

^ 〇自動 一^ 〇弱 一^ 〇強 一^ 〇急速 ^I 



•初めてお使いになるとさは「自動」に設定されています。 
•-度セットした風靈まマイコンび記憶しています。 


イ旱止のしかた 


•空清スイッチを巧しまず。 

全てのランプび消のし、空気清ミき運転び停止します。 


切タイマー運転のしかた 


1時間後に空気清争運転を停止する機能です。 


1切タイマースイッチを巧しまず。 

• r 切タイマー」ランプび点なし、運転を開始し 
ます。 

•切タイマー運転は、運転中でち停止中でちセ 
ットでさます。 


21時間後に運転を停止しまず。 

•運転を停止する前（約己己分経過後）に r 切夕 
イマー」ランプの点滅で約日分後に運転を停 
止することをお知らせします。 


■切タイマー運転の取り消しかた 

空清スイッチまたは、「切タイマー」スイッチを 
押します。 

(運転び停止します。） 


停止約己分前から点滅\ 


r 

r '1 

^ •白動〇弱〇強〇急速 

\ 

• 


空清 


風量の換 


のタイ7— 



入/の 





へ 




5巧清フィルタ-交換〇[^ 




クリーンモニター LDLJC_fEJI _1 
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性清) 


ご使用の目安 

•こオイセンサー感度 

- TLJ ……においび気にならない家庭など 
• 「川 ……においび気になる家庭など 
•ダストセンサー感度 

• 「し1 ……たばこを吸われる家庭など 

(6 畳〜10畳の部屋でたばこ約]〜2本でク U —ンモこ夕一び 
ホに変わります。） 

• 「川 ……たばこを吸われない家庭など 

(主にノ V ウスダストの除去を目的とされる家庭） 

※使用状態に応じてそれぞれのセンサー感度を使しかけてご使用ください。 


♦自動運転について 

•お部屋の空気の巧れの度合をダストセンサー、こオイセンサーび感知し、風量を弱•中•強の3段階に自動 
的に切り換えます。 

※大きな繊維ほこりなどの重たく沈下しやすいほこりや、量び少ない八ウスダスト等では感知しない場合び 
あ0ます。 

※においの種類によっては感知しにくし儒合びあります（たとえば、生魚のにおいなど）。また、常ににおい 
びある場所では、そのにおいに感知しなし儒合びあります。じオイセンサーは、においの強さの変化を感 
知するため、常に一定のにおいびある場合感知しません。） 

※センサーび感知でさるちの 


♦手動運転について 

•お部屋の空気の巧れに関係なくお好みの風量（弱•強-急速）で運転します。 

《 r 急盟び最ち風量び多く運転音ち高くなりますび、早くお部屋をきれいにしたし儒合などにお使いくださ 
い。 

♦クリ ーンモニター について 

•空気の巧れ度合の目安です。 

緑……きれいな状態 
ホ……巧れた状態 

ホび多くなるほど、お部屋の空気は巧 
れています。 


♦感度切換スイッチについて 

• L ^ H と切り換えることにより、こオイセンサー*ダストセンサーの感度を調節できます。 




感知できるもの 

煙（たばこ•線香)、八ウスダスト（ほこり、ダこの死びい•カビの胞テ•巧粉)、 

蒸気（料理•加湿器)、油煙（料理)、大気塵など 
たばこ臭、料理臭、スプレーガス、など 

感知しにくいもの 

量び少ないほこり、大きなほこり（繊維)、重たいほこり、など 
生魚の臭い、など 

感知でさないもの 

細菌、ウィルス、など 


(※感度切換スイツチは吸気グ U ルの内側にあります。} 


レ レ 









































曰ちの点なとお手入れ 

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行いましょう。 

D - 

•エアフィルター、吸気グ U ル、空気清ミきフィルター、サービス蓋、センサーカバーの脱着 L ソ外 
vlJ は、絶対に分解しないでください。 

分解禁止•修理技術者外の人は絶対に分解したり修理•改造は行わないでください。異常作動してけび 
や事故の原因となります。 


曰常の点検 


点検のポイント……次のチエツクポイントを点検してください。 


( 強化カス ホースは) 
〔電源 コー ドは } 


^ 正しく接続されていますか？ 
■►折れたり、ねじれたりしていませんか？ 
^いたんでいませんか？ 


エアフィルター 



吸気グ U ル 

M ま 


^空気清浄フィルター 




正し<セツトされていますか？ 
ほこり詰まりはありませんか？ 


^ヴ~ビス蓋は) - ► 正しく取り付けられていますか？ 

(ぉ願ぃ） 

•日常の点検•お手入れの際には必ずガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、機器びじゅうぶ 
んに冷えてから行ってください。 

♦機器本体には安全に関するごを意 ラベルび 張ってあります。巧れたり、読めなくなった時は、やわらか 
い布などで巧れをおさ取って下さい。また、お手入れの際にはびれないようにご注意ください。 

もし、はがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはわよりの当社の支社、支店、営 

業所、出張所で新しいラベルをお買い求めのうえ、張り替えてください。 

V_ J 


お手入れ 


(お願い） 

•お手入れは、けがを防ぐためにも、手袋をはめて行うことをおすすめします。 


•機器のお手入れ （ 1ヶ月に1回程度） 

巧れたらそのつどお手入れをしてください。 

•やわらかし而をめるま湯でめらしてよくしぼつてから拭いて 
ください。特に巧れのひどいときは、やわらかい布に台所 
用中性洗剤をつけて拭き取ってください。 


(ぉ願ぃ） 

•化学ぞうきんやアルカ U 性洗剤、ベンジン、シンナーなど 
は、絶対にご使用にならないでください。塗装の色びあせ 
たり、樹脂の部品び変色したりします。 

\_ J 
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♦エアフィルターのお手入れ （1 ヶ月に1回程度） 

•1 力月に]回程度は、掃除をしてください。 

•フィルターサインび点滅したときは、必ずエアフィルターの掃除をしてください。 

•エアフィルターの掃除をするときは、電気掃除機などで詰まっているほこりを取り除いてください。また、 
油などで特に巧れびひどいときは、取り外して台所用中性洗剤で手早く洗し、水気をよく拭き取ってから 
じゆうぶんに乾燥させてください。 


□□□□□□□□ 


□□□□□□□□ 




♦温風吹出し□のお手入れ （ 1ヶ月に1回程度） 

-An D - 


〇 


必ず巧う 


1力月に]回程度は、温風吹出し□のほこりを、電気掃除機などで掃除してください。 

•温風吹出し□のお手入れは、ルーバーびじゅうぶんに冷え、対流フアンび止まり温風び出なく 
なったのを確かめてから行ってください。 


♦温風吹出し□に白い粉や巧れび付着することびありますび、異常ではあ 
りません。そのようなとさは、やわらかい布で拭さ取ってください。 


しお願い) 


•温風吹出し□のルーバーを、強く押さえたり、衝撃を加えたりしないで 
ください。ルー八一び折れたり、曲がったりして、温風の方向び変わり、 
床（カーぺットなど）び変色することびありますのでごを意ください。 
•化学ぞうきんやアルカ U 性洗剤、ベンジン、シンナーなどは、絶対にご 
使用にならないでください。 



•初めてねじを外すとさは、かたい場合びありますので©ドライバーを使用してください。 

•エアフィルターを取り外したまま運転すると機器の故障の原因になります。掃除後は必ず元の位置に確 
実にセットし、ねじを締めてください。 

•エアフィルターびほこり詰まりをしたり、温風吹出し□に障害物びあったりしたときは、機器内び異常 
に過熱します。フィルターサイン点滅後ち運転を続けますと、機器び自動的に運転を停止することがあ 
ります。 

•エアフィルターの網部に水び付着していますと、ほこり詰まりと同じ状態となり運転しないときがあり 
ます。お手入れ後の水気はじゆうぶんに拭き取ってください。 



30 







































































曰ちの点换とお手入れ 


•吸気グリル、空気清ミきフィルターのお手入れ （1 ヶ月に1回程度) 


1吸気グリルをはずす。 


2吸気グリルを清掃ずる。 


•左ちの固定つまみを押しなびら手前に引いてくだ 
さい。 



固定つまみ 


•掃除機の吸い□で掃除してください。 



(ぉ願ぃ） 

巧れのひどいときは、水洗いしてください。そ 
の際は、布で水分を反^さ取り、陰干しさせた後、 
取り付けてください。 

V _ J 


3空気清ミきフィルターを清掃する。 4吸気グリルを取り付ける。 


•空気清ミきフィルターは本体から取りはずさないで 
掃除機の吸い□で掃除して<ださい。 



(ぉ願ぃ） 

掃除機の吸い□で押えすざたり、水洗いなどは 

絶対にしないでください。空気清ミ争フィルター 

を傷め、空気清ミき旨轨び低下します。 

V. _ J 


•下部の爪 （4 ケ所）を角穴に合わせ、固定つまみび 
カチッと音びするまで押す。 



《吸気グ U J レを正しく取り付けないと運転しませ 
ん。（デジタル表示部び「し' S 」の点滅表示をし 
ます。） 
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•ダストセンサー(レンズ部）のお手入れ （3 〜6ヶ月に1回程度） 

•台所のおくでお使いの場合やたばこを吸われる場合は3ヶ月に]回程度、そ m 外は6ヶ月に]回程度定期的 
にお掃除してください。 

•定期的 ( こお手入れしないと空気の清翔宴合を感知しにくくなります。 


1本体ち側のセンサーカバーをはずす。 

•ツメを矢印方向に押してはずして<ださい。 



2市販の綿棒でレンズ（♦印の2ケ所）を、 
明るいところでていねいに拭く。 



度願ぃ） 

•巧れび落ちにくいと感じた場合は、綿棒に少し水を反\くませて掃除して、その後乾いた綿棒で拭いてく 
ださい。 

•水じ(外(アルコール、シンナー、洗斉隱)は絶対使用しないでください。（レンズを傷める原因になります。） 

•掃除後は必ず、センサーカバーを取り付けてください。 

V_ J 


•空気清ミきフィルターの交換（約2年に1回程度） 

使用環境により変わりまずが、1曰にたばこ10本を吸った場合の目ミでず。 
〔 JEM 規格（日本電機:会規樹による：！ 

•フィルターの交換時期は r 空清フィルター交換サイン」びお知らせ 
(赤色点の）しますび、お知らせしなくても、においや煙びとれにく 
くなつたとさや、フィルターの巧れび目立った時は、2年1^^内でち 
早目に交換してください。 


•フイルターは洗っても再利用できません。不燃物として廃却してくださし、 


■交換のしかた 

•1 日ページに従つて交換してください。 

•空気清浄フィルターの交換時には U セットスイッチを押してください。 
驾青フィルター巧契サイン点灯時 • • U セットスイッチを約3秒押し続けると消 

のし、 U セット完了です。 

驾青フィルター巧契ヴイソ肖灯時- • U セットスイッチを約3秒押し続けると一 

旦朝 a (約1秒）し、 U セット完了です。 


( "お願い） 

U セツトスイッチは新しいフィルターと交換するときじ(外は 
押さないで < ださい。 


〇自動〇弱〇強〇急速 〇 


青 

の 



風量切換 


のタイ7— 


ミミミ空清フイルター交換^リじット 


クリーンモニター mi 

ボールペンなど 
先の細し"'ちの 



r ♦使用時間び自動的に積算され、空気清争フィルターの交換時期に達すると性清フィルター交換サイ^ 
I ン」でお知らせします。 U セットスイッチを押すとこの積算を新たに始めます。 I 

電源プラグを抜いても、積算は記憶されています。 ! 
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故居かな？と思った s 

故障かな？と思ってもよく調べてみると故障でなし儒合もありまず。 
修理を依頼ずる前に、もう一度次の点をお調べください。 

夕のことを調べてください) 


現 象 

点検のポイント 

参照ページ 


暖房スイッチを巧しても運転し 
ない 

(運転/燃焼ランプび緑色に点 
巧しない） 

•電源プラグびコンセントにしっかり差し込まれていま 
すか。 

•ご家庭のヒューズやブレーカーびされていませんか。 
•停電ではありませんか。 

16 


•□ックびセットされていませんか。 

22 

暖 

点乂しない 

• お部屋のガス栓び全開になっていますか。 

18 

(運転/燃焼ランプび赤色に点 

•ガス管内（強化ガスホース）に空気び残っていませんか。 

19 


巧しない） 

•マイコンメーターび作動していませんか。 



使用中に消乂ずる 

•エアフィルターにほこりびたまっていませんか。 

(フィルターサインは点滅していませんか。） 

30 


•温風吹出し□び反ぶびれていませんか。 

16 

房 


•マイコンメーターび作動していませんか。 



•設定室温び低くありませんか。 

SO 


よく暖ま5ない 

•お部屋の窓や戸び開いていませんか。 

•お部屋のガス栓は、全開になっていますか。 

18 



•機器前方1 OOcmL ソ内に物び置いてありませんか。 

16 


ガス臭い 

•強化ガスホースの接続は確実にされていますか。 

17 


•強化ガスホースびいたんでいませんか。 

17 


空清スイッチを巧しても運転し 

•電源プラグびコンセントにしっかり差し込まれていま 

16 


ない 

すか。 



(ク U —ンモこターサインび緑 

•ご家庭のヒューズやブレーカーびされていませんか。 

— 


色に点のしない。ファンび回ら 

•停電ではありませんか。 

— 


ない。） 

•吸気グ U ルび外れていませんか。 

31 

ホ 

クリーンモニターヴインが「ホ 

•空気び巧れていませんか。 

•室外の巧れた空気び侵入していませんか。 

28 

気 

色」のまま変わ S ない 

•感度切換スイッチび 「 H 」 になっていませんか。 

「 U に切り換える。 

28 

清 


•設置場所を変える。または r 急盟運転にする。 

7、27 


たばこを吸ってもクリーンモニ 

•適用床面責じしとの部屋に設置していませんか。 

39 

浄 

ターサインが r ホ色」にな5な 

•ダストセンサーび巧れていませんか。 

32 


い。 

•感度切換スイッチび ru になっていませんか。 

「 H 」 に切り換える。 

28 



•フィルターび巧れていませんか。 

31、 3 S 


においや煙がとれにくい 

(フィルターを掃除する。それでも変わらないときは、 
新しいフィルターと刻契する。） 



《 ] おおくのガス事業者に連絡してください。 
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〔こんなときは故障ではありません) 


現 象 

原因と対策 

シーズン始めや、長期間運転しなかった後、 
強化ガスホースを脱着した後になかなか点 
火しない。 

点火（運転/燃焼ランプびホ色に点な）するまで運転操作をくり 
返します。猫化ガスホース内に空気び残っているためです。） 

初めて運転したときや、しばらくご使用に 
ならなかった後の運転開始時に、煙やにお 
いびでる。 

機器内部の部品などに付着している油やホコ U び焼けるためで 
す。しばらく} m しなびらご使用ください。また、フ□一 U ング 
のワックスなどび温風に加熱されて、におうことびあります。 

点火したとさや、停止した後 r コツン」とい 
う音びする。 

ガス通路を開閉するための電磁弁（電気で開閉するガス弁）び作 
動するとさの音です。 

点火したときに、「ボッ」という音びする。 

点火音びする場合びあります。 

運転中に「シャー」と音びする。 

ガスの通過音びする場合びあります。 

点火後や、停止後に r チ u 」 r チ U 」 と丰シミ 
音び出る。 

機器内部の部品などび加熱や冷却される際に金属び膨張、収縮し 
て起こる音です。 

停止してもすぐに対流ファン（温風）び停止 
しない。 

機器内部を冷やしてから自動的に止まります。 

停止後、再度運転操作をしてちすぐに点火 
しない。 

内部び冷えるまでしばらく待ち、約20秒してから自動的に点火 
します。 

おはようタイマー運転操作をしたのに停止 
する。 

おはようタイマー運転をした場合、1時間たつと自動的に停止し 
ます。再度運転操作をしてください。 

誤って電源プラグを抜いてしまったため、す 
ぐ差し込んで運転操作をしたび点火しない。 

内部び冷えるまで数分間待ってから、再度運転操作をしてくださ 
い。 


["參このほかに異常びあるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、または它よりの当社の! 
支社、支店、営敦斤、出張所へご連絡ください。 


D -^ 

絶対にお客様ご自身で修理なさ5ないでください。 

Sr 不備がありまずと乂災•感電などの原因になりまず。 

V_ J 
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まを装置がか動したとまの処置 

この機器には、安全装置が作動したときのお知5せ機能がついていまず。使用中に、機器が停 
止した5安全装置が作動していないか調べてください。（暖房、空気惹き同時運較中に暖房又は 
空気惹きのどち5の安全装置が作動しても両方停止しまず。エラーを解除ずる場合は暖房スイ 
ツチ、又は空清スイッチを巧してください。） 



["♦このほかの表示び出たときにも修理び必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、! 
営業所、出張所にご連絡ください。 


3己 






























































r •お部屋の換気不足^不完全燃焼防止装置び作動した歡じゅうぶんにお部屋の換気をせずに再運転します^ 
と、「 { ||点滅」「 jiP 点滅」「川点滅」などを表示して運転をしない場合びあります。じゅうぶんにお部屋 
の換気を行った後、再運転してください。 


原 因 

処置方ま 

しめ切った部屋で長時間使用すると空気中の酸素び減 
少し、不完全燃焼して一酸化炭素を発生する危険びあ 
ります。エアフィルターび詰まっても同様です。 

じゅうぶんに部屋の換気を行し、エアフィルター部の 
掃除を行った後、再運転してください。 

ガス栓び開さたりなかったときや、強化ガスホースを 
脱着したあとなどにおこります。 

点検後、再運転してください。 

ガス栓び開さたりなかったとさなどにおこります。 

点火したまま機器を持ち運んだり、機器び倒れたとき 
などにおこります。 

機器を起こした後、再運転してください。 

エアフィルターび、ほこり詰まりしていたり、温風吹 
出し□に障害物びあるとさなどにおこります。 

エアフィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後し 
ばらく （5 〜6分）してから再運転してくださし、（電源 
プラグは対流ファンび回っているあいだは抜かないで 
ください。） 

エアフィルターや、温風吹出し□び反ぶがれたときな 
どにおこります。 

修理び必要です。 お買い上げの販売店、またはもより 
の当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡くださ 
い。 


しばらく （5 〜6分）してから再運転してください。再 
度逆乂安全装置び働く場合は、 お買い上げの販売店、 
またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へ 
ご連絡ください。 

電気回路びシヨートしたとさなどにおこります。 

修理び必要です。 お買い上げの販売店、またはもより 
の当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡くださ 
い。 

停電により停止した。 

通電したら再運転してください。 

吸気グ U ルび外れている。 

吸気グ U ルを正しく取り付けた後、再運転してくださ 
い。 


•安全装置び作動したあと、点検して再運転しても、たびたび同じように作動をくりかえすような場合は、 
お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。 



















巧管とア フターヴー ビス 


保管（長期間使用しない場合) 


^AU D -^ 

•ガスおを閉じ、電源プラグをコンセントか5抜き、強化ガスホースを取り外してください。 

必ず巧う 

V_ y 


•機器の点、検-お手入れをしてか5保管してください。 

•各部の巧れを取り除さ、ほこりなどの異物び入らないようにビこールをかけてください。 

•特にガス接続□や強化ガスホースには、ほこりやごみび入ってガス通路を詰まらせないように、付属の丰 
ヤップをしてください。 

•湿気やほこりの少ないところに保管してください。 

•お求めになったとさの箱 f こ入れておかれると便利です。 

•ベランダなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変形のおそれびあり 
ますのでお避け < ださい。 


アフターヴービスについて 


•サービスのお申し込み 

33 - 34ぺージの做障かな？と思ったら」の項を見てもう一度ご確認くださし、 


■An D 


Q 


禁止 


確認のうえ、それでも不具合びある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお 
買い上げの販売店、またはわよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。 
そのままご使用になりますと、故障や感電-火災の原因になります。 


なお、ご連絡いただくとさは、次のことをお知らせください。 

(1) お名前-ご住所-電話番号-道順（できるだけくわしく） 

(2) 形式の呼び…機器本イ祐側面の銘板に言己載してあります。 

(3) ガスの種類 

(4) 現象 （3 己ぺージの表示内容など、できるだけくわしく） 

(5) 訪問ご希望曰 
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♦転居されるとき 


^An D -^ 

〇 ガスには都市ガス13種類および L P ガスの区分がありまず。 

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりまずので、転居 
連絡ずる 先のガスの種类頁を確認の5え、車云居先のちよ0のガス事業萄こごホ目 IK ださい。ただし、ガスの 
種類によっては調整できない場合もありまず。 

V_ ) 


•転居にともなう調整や改造の費用は、保証期間内でわ有料となります。 

♦保証について 

この機器には保証書びついています。 

•保証期間中は 

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。 
保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことびありますので大切に保管してく 
ださい。 

•保証期間経過後の故障修理について 

お買い上げの販売店、またはもよりのもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談ください。 
修理によって機能び維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 

♦補修用性能部品の保有期間について 

•補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後6年間となっています。なお、補修用性能部品とは、 
その製品の性能を維持するために必要な部品です。 

但し、保有期間経過後であっても修理用性能部品の在庫びある場合は、有料修理いたします。 

♦点検整備のおすずめ（有料） 

•長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に （3 シーズンに1回程度）「点検整備を受けられること 
をおすすめします。 

•「点ホ^備は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご用命くださ 
し、（有料） 

• r 点ホ^備」の内容は、下記の通りです。 

①機能部品の点検、確認 
③掃除整備 
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仕様/別亮品 

•仕様 暖房の目やすは温暖地を基準にしております。 


□ □ 

RC-361TAC D RC-361TAC-BG 

□ □□□□□ 

D D 9 D D D □□□□□□12□□□ 

□ □□□□□□ 

10 □ □ □ 

□ □ □ □ □ mVD D 

D D 2.5 □1.8 □ 0.7 

□ □ □ □ □ mmD 

(□ □ X □ X □ □) 

565 X 406 X 175D □ □□ 262D 

□ D D kgD 

11.5 

□ □□□ 田 50/60HZD WD 

31/30WD D D 16/15W □□18/18W 田 □□ 凹 3/3WD 

□ 

□ 

□ □ 

LP □ □ □12AD 13A...D DDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
□ DDDDDDDDDDDD R3/8 □□□□凹 

□ □ 

ACIOOVD 50 D eOHzD □□□□□ 凹 2.0mD 

□ □ □ □ 

□ □□□□凹 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ 

□ □ □ □ 

D D D D D 

□ □ □ □ 

DDDDDDDDDDDDD 

□ □ □ □ 

1 由 □□□□□□ 1 由 □□□□□□□□1 由 □□□□□□□□□□□□□□ 

1 由□□□□□□□□□□□□□凹 

1 由□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

1 由 □□□□□□ laDDDDDDDDDDDDDD laDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDD 

D D D D D 

!□□□□□□□□□□ 

DDDDDDDDDD 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

12AD 13A 

- 

RC-361TAC-1 

3.49kW(3000kcal/h) 

] 12A :3.25kW(2800kcal/h)D 

5mD D 

13A 

- 

RC-361TAC(G) 

3.49kW(3000kcal/h) 

LI 

(7C,6B,6C) 

6B,7C □ □ 

RC-361TAC-3A 

3.49kW(3000kcal/h) 

5mD D 

6C □ □ 

RC-361TAC-3B,-3C 

3.49kW(3000kcal/h) 

6A 

- 

RC-361TAC-3 

3.49kW(3000kcal/h) 

5C 

- 

RC-361TAC-3 ， - 3C 

3.49kW(3000kcal/h) 

L2 

(5A,5B,5AN) 

5A,5BD D 

RC-361TAC-3A 

3.49kW(3000kcal/h) 

SAN D D 

RC-361TAC-3B 

3.49kW(3000kcal/h) 

L3 

(4A,4B,4C) 

- 

RC-361TAC-3 

3.49kW(3000kcal/h) 

4CDD 

RC-361TAC-3C 

3.49kW(3000kcal/h) 

L P □ □ □ 

RC-361TAC-2 

3.49kW(0.25kg/h) 

5mD D 
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□ □ 

RC-261TAC 

□ □□□□□ 

D D 6 D D D DDDDDD 9DDD 

□ □□□□□□ 

8 □ □ □ 

□ □ □ □ □ mVD D 

D D 2.1 D 1-6 □ 0.7 

□ □ □ □ □ mmD 

(□ □ X □ X □ □) 

565 X 406 X 175D □ □□ 262D 

□ D D kgD 

11.5 

□ □□□ 田 50/60HZD WD 

26/25WD D D 15/14W □□14/14W 田 □□ 凹 3/3WD 

□ 

□ 

□ □ 

LP □ □ □12AD 13A...D DDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
□ DDDDDDDDDDDD R3/8 DDDDDD 

□ □ 

ACIOOVD 50 D eOHzD □□□□□ 凹 2.0mD 

□ □ □ □ 

□ □□□□凹 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ 

□ □ □ □ 

D D D D D 

□ □ □ □ 

DDDDDDDDDDDDD 

□ □ □ □ 

1 由 □□□□□□ 1 由 □□□□□□□□1 由 □□□□□□□□□□□□□□ 
!«□□□□□□□□□□□□□□□ 

!«□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

1 由 □□□□□□ 1 由 □□□□□□□□□□□□□! 由 □□□□□□□□□□ 

DDDDDDDDDDDDD 

□ □□凹 

!□□□□□□□□□□ 

DDDDDDDDDD 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

12AD 13A 

- 

RC-261TAC-1 

2.44kW(2100kcal/h) 

] 12A :2.28kW(1960kcal/h)D 

5mD D 

13A 

- 

RC-261TAC(G) 

2.44kW(2100kcal/h) 

LI 

(7C,6B,6C) 

6B,7C □ □ 

RC-261TAC-3A 

2.44kW(2100kcal/h) 

5mD D 

6C □ □ 

RC-261TAC-3B,-3C 

2.44kW(2100kcal/h) 

6A 

- 

RC-261TAC-3 

2.44kW(2100kcal/h) 

5C 

- 

RC-261TAC-3 ， - 3C 

2.44kW(2100kcal/h) 

L2 

(5A,5B,5AN) 

5A,5BD D 

RC-261TAC-3A 

2.44kW(2100kcal/h) 

SAN D D 

RC-261TAC-3B 

2.44kW(2100kcal/h) 

L3 

(4A,4B,4C) 

- 

RC-261TAC-3 

2.44kW(2100kcal/h) 

4CDD 

RC-261TAC-3C 

2.44kW(2100kcal/h) 

L P □ □ □ 

RC-261TAC-2 

2.44kW(0.175kg/h) 

5mD D 


•別売品 （ RC -361 TAC 、 RC -361 TAC - BG 、 RC -261 TAC 共通） 

お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所でお求めくださし、 


交換フィルター 

品 名 

空気清ミきフィルター 

H 0 T -004 
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守法回 


RC -361 TAC 

RC -361 TAC-BG 

RC -261 TAC 


単位 ： mm 
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MEMO 
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葦^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 渥 

!形式の呼び 

^ RC-361TAC-1 •2-3-3A-3B-3C* (G) 

I RC-261TAC-1 •2-3-3A-3B-3C* (G) 

リン,イ^清浄機付ガスファンヒ■夕一保証書 


この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものでず。 

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行ラこ 
とをお約束ずるちのでず。 

言己 

保証期間は、お買い上げの曰から1年間とし、機器本体を対象としまず。 

保証期間中故障び発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼くださし、 

ご転居の場合は、事前にお買い上げの目〇^店にご相談くださし、 

ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理びご依頼できなし^場合には、別添の r 連絡先」一! 
表をご覧の上、お近くの U ンナイ支社-支店-営業所-出張所にご相談ください。 

本保証書は再発行しすこしませんので大切に保管してください。 

保証についての規定は下記をご覧くださし V 

無料修理規定 


. 取扱胃郑月書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使 
用状態で故障した場合■には、お買い上げの販売店またはわよ 
りの弊社窓口が無料イ I 訝里いたしまず。 

>. 保証期間巧に故障して無料修理を受ける場は、お買い上げ 
の販売店にご j 城！の上出張巾訝里に際して本書をご提示して 
ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修 
理を行った場合■には、出張に要ずる！*を申し受けまず。 

! . 保証期間巧でわ次の場合には有料修理になりまず。 

(イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損 
伊 

(□) お買い上げ後の取付場巧の移動、落下などによる故障およ 
び損傷。 

(八）火災、水害、地鼠落霊、その他の天災地変、公害や異常 
電圧による故障および損傷。 

(二）一般家庭 m (例えば、業務用の長時間使用、車雨船舶 
への悟載）に使用された場合の故障および攫養。 

し卞）本書の提示びない場含。 

お買い上げ日および販売店 


(へ）本菌こお買い上 I ザ年月日、販売店名の記入のない場合ある 
いは字巧び書さ誓えられた場を。 

(卜）指定外の燃料、使用電源（電圧）の使用による故障および 
損傷。 

(:チ）ご転居などによる熱量変更に伴なう改造.調整の場合。 

4. 本書は曰本国巧においてのみ有効でず。 

This warranty is valid only in Japan. 

幾この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料 
修理をお約束ずるちのでず。従ってこの保証書によって、お 
客様な結律上の権利を制限ずるちのではありません。保証期 
間経週後の修理などについてご不明の場合■は、お買し Vt げの 
販売店、または別添の「連絡先]一覧表をご覧の上、おおく 
の1」ンナイま社-支店-営業巧-出張巧にお問い合■せ<ださ 
し、 

祭保証期間経過敏 D 修理、補修用を能部品の保有期間について 
詳し< は取扱説明書をご覧< ださい。 


お買い上げ曰 

平成 年月 曰 

販売店名 


取 

扱 

ち 

印 


住 所 

電話番号 


お客様へ 

この保証書をお受取りになるとさにお買い上げ曰、販売店名、取扱者印び記入してあることを醒認してくださし、 



U ン f イ株式会 

干4日 4-0802 名古屋市中川区福住町2 
TEL 代表0日2 (3 目 1)8211 



連絡先 


本 社田0日 2(3 日 1)821 1 

ま日本営業本部田 03(3471) 日047 
東京支店® 03(3471)8481 
神奈川支店 a 04 日 (320)3051 
ま関東支店田 043(273)33 巳0 
埼玉支店®日48(乃 3)23 己己 
化関東支店》028(日日日)3220 
ま化支社田022 (238)831 己 


〒4己 4-0802 名ち屋市中川区福住町吕番吕已号 
〒1 40-0002 東京都品川区ま品 j 11 ] T 目已番已号 
〒1 40-0002 東京都品川区ま品 j 11 ] T 目已番已号 
〒221 -0856 横浜市神奈"区兰ツミ尺上町4番10号 
巧巳 2-0033 千葉市花見川区幕張本郷日了目27-己 
〒3巳 2-0073 埼玉県上尾市浅間台1了目21番地1□号 
〒321 -0 1日3宇都宮市化若松原 2-1-3 
〒日 84-0002 仙台市若林区卸町ま 1 T 目已一已 


RC-361 -156X02 (00) 
010500® 


札幌支店田01 1(281)2 日0巳〒〇日 0-0031 札幌市中央区化一条ま吕 T 目 
新潟支店田日2日 (247) 日日1日 T 日日日-日8日4新潟市紫巧吕 T 目] -74 


中部支社田0日 2(3 日 3)8001 
関西支社田0日(日日 32)3001 
中四国支社田082 (277) 日131 
高松支店田087 (821)80 己己 
九州支社田 092(281)3234 


〒4己 4-0802 名ち屋市中川区福住町吕番吕已号 
〒己己 0-001 4大阪市西区化堀江3了目 ] CB 2] 号 
T 733-0833 広島市西区商エセンター3了目4番呂"!号 
〒7巳日-日日日日高松市福岡町吕 T 目]]番已号 
T 812-0029 福岡市博多区ち門戸町吕番3号 


1111111111111111111 
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